PAULINA z GRUNBAUMOW 


RITTEROWA 


Obywatelka miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 65, zmarła we Czwartek dnia 20 Września 1888 roku. 


——— ARMS" 


Pozostały mąż i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 
z domu pod 1. 14 przy ulicy Mikołajskiej, w Niedzielę dnia 23 b. m. o godzinie 11 przedpoludniem 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


